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2. IDENTIFICACAO DA HISTORIA 


Em 2012, um video mostrou o que aparenta ser uma nave espacial esférica se 
abastecendo com o plasma solar. À reprodução da história fica por conta de uma postagem 
no Reddit 
(https: / /wwnw.treddit.com /r/Damnthatsinteresting/comments/16fk0z0/lo0ks like huge sp 


here sucking something from sun/). 


Figura 1: reprodução da história. 


é © r/Damnthatsinteresting + há 9 meses ~ 


shubhampgla 
Looks like huge sphere sucking something from SUN ( 
NASA was the one to made it public ).. 


Video 


e ne fil 0:16// 0:19 d+ RY C D 


Sei que muitos dos novos inscritos chegaram após o vídeo sobre a ida à Lua, em 
espacial por recomendação do canal Universo Astronômico 
(https://www.youtube.com/@UniversoAstronomico/). Agradeço a recomendação e a 


retribuo! 


O meu canal não é exclusivamente sobre astronomia, mas, para honrar os novos 
inscritos que certamente se interessam por temas astronômicos, o vídeo de hoje aborda um 


tema astronômico. 


3. O QUE E UMA CAVIDADE CORONAL? 


A corona solar é a última camada da atmosfera solar, composta de plasma muito mais 
quente que a superfície do sol e onde vários fenômenos se formam. Um desses fenômenos 


chama-se cavidade de filamento. 


Uma cavidade de filamento pode ser entendido como um longo tubo de plasma mais 
frio que se estende pela corona solar. Na imagem abaixo, um desses tubos pode ser visto no 


hemisfério sul do Sol. 


Figura 2: cavidade de filamento. 


Porém, quando observamos esse mesmo fenômeno contra o espaço, vemos uma 


cavidade elíptica (semelhante a um furo) na corona solar 


(tile chapter.pdf). 


Figura 3: cavidade de filamento. 


Figura 4: cavidade de filamento vista contra o sol (acima) e contra o espaço). 


de 


Cavidades de filamento nao sao um fendmeno novo, e sao estudadas desde a década 


70 (https: //scholar.google.com/scholarPhl=pt- 


BR&as_sdt=0%2C5&as_ylo=1970&as_yhi=1980&q="o22filament+cavity%22+sun&btnG 


=). 


Figura 5: estudos sobre cavidades de filamento. 
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Study of a filament with a circularly polarized beam at 3.8 cm 
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Activated solar filaments and flares 
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... Solar wind begins to flow along the opened lines so that gas pressure inside the opened 
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A seguir, segue uma galeria de fotografias de uma cavidade tiradas em 1999 


(https://solar.physics.montana.edu/takeda/evt archive/fil cavity.html). 


Figura 6: cavidades em 1999. 


A seguir, um filamento de cavidade 


(https: //www.issibern.ch/teams/coronalprom /issipropsmall.pdf). 
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Figura 7: filamento de cavidade. 
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visto em 


2008 Jan 09 13:36:06 
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2008 


4. COMO ISSO EXPLICA A ESFERA AVISTADA? 


A esfera avistada é, na verdade, uma cavidade de filamento. Porém, é natural 
questionar-se o porque de uma aparência tão perfeitamente esférica. Entretanto, foi avistado 
apenas um arco de circunferência que é compatível tanto com uma elipse (como o caso 


das cavidades de filamento) quando com uma esfera. 


Figura 8: vemos apenas um arco de circunferência, não uma esfera ou uma elipse completa. 


= 


Figura 9: pode-se traçar uma elipse a partir do arco de circunferência. 


Figura 10: pode-se traçar uma esfera a partir do arco de circunferência. 
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5. MASE O PLASMA SOLAR “SUGADO”’? 


Conforme o que foi apresentado até agora, cavidades de filamento são simplesmente 
cavidades de plasma mais frio que não deveriam “sugar” material solar. É nesse momento, 
porém, que entra mais conhecimento a respeito dessas estruturas: cavidades de filamento, 
não são estruturas estáveis, e eventualmente se rompem devido às tensões 
acumuladas com o campo magnético solar 


(https: //iopscience.iop.org/article/10.3847/1538-4357 /aaad68 /pdf. 


Figura 11: cavidade de filamento se rompendo. 
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Quando isso acontece, o rompimento da cavidade frequentemente puxa consigo 


material da corona, levando a uma ejeção de massa coronal 


(https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0273117799006183). 


Figura 12: trecho de artigo. 


Filaments represent cold intrusions in the corona, embedded in magnetic configurations 
termed “filament cavities.” Such cavities may occur without actually containing 
prominence material. A cavity then may erupt, leading to a coronal mass ejection (CME). 
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Em uma ejeção de massa coronal, plasma é expulso da corona solar em direção ao 
espaço. Assim, o que vemos sendo “sugado” pela esfera é, na verdade, material da corona 


solar sendo puxado para o espaço no momento do colapso da cavidade de filamento. 


Figura 13: o colapso da cavidade puxa material da corona solar para o espaço. 
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6. PORQUE A ESFERA ESTAVA EXATAMENTE NA DIRECAO DA 


TERRA, E PORQUE O SOL GIRA? 


Conforme mostrado na imagem abaixo, a única forma de observar a cavidade é 
contra o espaço. E, estando contra o espaço, a cavidade sempre estará na direção da 


Terra. 


Figura 14: demonstração de como uma cavidade de filamento funciona. 


O Sol realiza movimento de rotação em torno do próprio eixo, o que é visto no 
video. A cavidade de filamento gira junto, mas a única parte visível permanece sendo a 


esfera, que muda de forma conforme a rotação acontece. 


13 


7. CONCLUSOES 


Assim, podemos concluir que, por mais tentador que a conclusão de uma espaçonave 
esférica recarregando a partir da energia do Sol seja, ela é improvável porque o fenômeno 


é perfeitamente explicável por eventos de dinâmica solar conhecida. 


Na verdade, o vídeo mostra uma cavidade de filamento sendo vista contra o 
espaço, que assume uma forma elíptica — de fato, é impossível constatar a 


esfericidade da “nave”. 


Cavidades de filamento, como é conhecido, são estruturas instáveis que se 
desmancham. Esse processo cria um espaço vazio, que é preenchido pelo plasma da 


corona, dando a impressão da espaçonave estar sendo abastecida. 


